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Für VOX-Betrieb am 706 
.07 Emitter-Kollektor 
Kurzschließen! 
Zusätzlich O5 entfemen, 
damit der Piepton nicht 
überlagert wird 


= _ FürVOX am 706 Q7 kurzschließen (E-C) und O5 


